BIULETYN BRANŻOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 
Warszawa, dnia 23 lipca 2020 r. Nr 194 (537) 
Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nr OWR.4210.8.2020.8069.VIII.MK z dnia 23 lipca 2020 r. 
w Sprawie zmiany taryfy PGNiG Termika Energetyka Rozproszona 
Sp: Z 0:0: We WIOCIAWIU n esiri dla iE dO GO WEN OAZA 2 
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Wrocław, dnia 23 lipca 2020 r. 
PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

OWR.4210.8.2020.8069.VIII.MK 


DECYZJA 


Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami), w związku z art. 30 ust. 1 i art. 
47 ust. 1, 2 i 2f, art. 23 ust. 2 pkt 2 oraz art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zmianami), 


po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego: 
PGNiG Termika Energetyka Rozproszona Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
z siedzibą we Wrocławiu, 


zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, 


zawartego w piśmie z dnia 6 kwietnia 2020 r., uzupełnionego pismami z dnia 28 maja, 
25 czerwca i 20 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, 


postanawiam 


zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 września 2019 r. 
nr OWR.4210.27.6.2019.8069.VIII.MŚ i zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo 
zmianę taryfy dla ciepła. Postanowienia taryfy będące przedmiotem zmiany stanowią 
załącznik do niniejszej decyzji. 


UZASADNIENIE 


Decyzją z dnia 4 września 2019 r. nr OWR.4210.27.6.2019.8069.VIII.MŚ, Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki (zwany dalej: "Prezesem URE") zatwierdził ustaloną 
przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia 
taryfy do stosowania - taryfa ta została wprowadzona do stosowania w dniu 
1 października 2019 r. 


Pismem z dnia 6 kwietnia 2020 r. (data wpływu: 10 kwietnia 2020 r.), Przedsiębiorstwo 
wystąpiło z wnioskiem o zmianę aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła wynikającą 
z rozszerzenia zakresu prowadzenia działalności koncesjonowanej. Wskutek dokonanej 
zmiany w prowadzonej działalności ciepłowniczej, zaszła konieczność ustalenia stawek 
opłat za ciepło dla nowych źródeł. 


Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na 
mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona 
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lub zmieniona poprzez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy 
szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym 
interes społeczny lub słuszny interes strony. 


W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami 
rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1988). 


Na mocy $ 48. rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia 
w ciepło (Dz.U. z 2020 r. poz. 718), do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 
wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 


Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono orzec jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Odniniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie — Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie 
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne 
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu 
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zmianami). 


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także 
zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479% 
Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo- 
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław. 


3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie z 
art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 ze zmianami). Opłatę 
uiszcza się na konto bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów 
sądowych, stosownie do przepisów art. 100 i następne ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie 
adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisów art. 117 ustawy - Kodeks 
postępowania cywilnego. 


4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję 
(art. 127a § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 
ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. 


5. Decyzja jako zgodna z żądaniem strony podlega wykonaniu przed upływem terminu 
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do wniesienia odwołania (art. 130 $ 4 ustawy - Kodeks postępowania 
administracyjnego). 

6. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana 
do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło”. 


7. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo 
wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie 
później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w „Biuletynie Urzędu Regulacji 
Energetyki — Ciepło”. 


Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 


Monika Gawlik 
Dyrektor Południowo-Zachodniego 
Oddziału Terenowego z siedzibą 
we Wrocławiu 
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PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą we Wrocławiu 


Niniejsza zmiana taryfy stanowi 
załącznik do Decyzji Prezesa URE 
zdnia 45 Wece 2020r. 

nr OWR.4210.8.2020.8069.VIII.MK 


ZMIANA VIII TARYFY DLA CIEPŁA 
PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z 0.0. 


Wrocław, 2020 r. 
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W taryfie dla ciepła PGNIG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z 0.0. z siedzibą we Wrocławiu, 
zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 września 2019 r. 
nr OWR.4210.27.6.2019.8069.VII1.MŚ, wprowadzonej do stosowania dnia 01 pażdziernika 2019 r., zmianie 


ulegają następujące zapisy taryfy: 


Rozdział HL. Podział odbiorców na grupy taryfowe otrzymuje brzmienie: 


„Zgodnie z postanowieniami $ 10 rozporządzenia taryfowego, w taryfie wyodrębniono następujące grupy ta- 


ryfowe: 

Grupa IA Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Sadowej w Bytomiu Odrzańskim. 

Grupa 3A Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Korczaka 7 w Świeradowie Zdroju. 

Grupa SA Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Dworcowej 8 w Białym Borze. 

Grupa 9A Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Tama Pomorzańska 26 w Szczecinie. 

Grupa 12A Odbiorcy końcowi. którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnych przy 
ulicy Stawigudzkiej 7, Srebrnej 4, Srebrnej 6. Złotej 2, Złotej 4, Złotej 12, Złotej 17 
w Olsztynie. 

Grupa 13A Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej os. 
Centrum | w Tuchowie. 

Grupa 14A Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednia z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Jana Pawła H w Tuchowie. 

Grupa 15A Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Wspólnej 5 w Rzeszowie. 

Grupa 16A Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnych przy 
ulicy Huenefelda 30, Juraty 6 w Gdańsku. 

Grupa 17A Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnych przy 


ulicy Ołowianej 10, Ołowianej 12 w Bydgoszczy. 


Grupa 19RW, Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła EC REGATY 
w Warszawie, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej (Domki). 

Grupa 19RW: Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła EC REGATY 
w Warszawie. za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów indywidualnych sprzedawcy 
(Osiedle). 

Grupa 20 KLG Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnych przy 
ułicy Napoleońska 21, Warszawska 21, Broniewskiego 6, Narutowicza 19, Osiedle 
Młodych 10 w Mławie (PEC Mława). 


Grupa 21A Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Wójtostwo I w Mławie. 


Grupa 21B Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni łokalnych przy 
ulicy Wójtostwo 59-59A w Mławie. 
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Grupa 21C 


Grupa 21D 


Grupa 21E 


Grupa 21F 


Grupa 22A 


Grupa 25A 


Grupa 26A 


Grupa 27A 


Grupa 28A 


Grupa 29A 


Grupa 30A 


Grupa 30B 


Grupa 31A 


Grupa 32A 


Grupa 33A 


Grupa 34A 


Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Braci Gierymskich | w Mławie. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Sienkiewicza 48A w Mławie. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Warszawskiej 35 w Mławie. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Wysoka 9 w Mławie. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Hynka w Dywitach. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła przy ulicy Rycerskiej 38 
w Zieleniewie za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnych przy 
ulicy Szkolnej 2, Niepodległości 33, Zwycięstwa 25 w Golczewie. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła przy ulicy Warszawskiej 
dz.299 w Chociwlu za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła przy ulicy Mirkowskiej 
54A/3, Mirkowskiej dz.10/28, Mirkowskiej 45 dz.10/39 w Konstancinie-Jeziorna za 
pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła przy ulicy Szarych 
Szeregów dz. 180/12 w Krzeszowicach za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy. 
Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła CC Dęblin w Dęblinie, 
za pośrednictwem sieci ciepłowniczej. 

Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła CC Dęblin w Dęblinie, za 
pośrednictwem sieci ciepłowniczej. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. 


Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Powstańców Wielkopolskich 1C w Śremie. 


Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Szarych Szeregów 5A w Krzeszowicach. 


Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Wołomińskiej 125 w Ciemne.” 
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W rozdziale IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat pkt I otrzymuje brzmienie: 
„1. Ceny i stawki opłat za ciepło 


Redzaje oraz wysokość stawek opłat 


Stawka opłaty miesięcznej za 


Grupa taryfowa 


zau 


zamówioną moc cieplną 


Stawka opłaty za ciepło 


zy/MW, m-c 
11 030,62 


zYGJ 
52,59 


17 182,42 
11 772,16 


9 6 419,27 


A i 
SA 


1 15 380,80 
16A 11 540,44 


17A 8 512,20 
11 700,00 
4 866,35 


9 626,46 
9 323,99 
21D 8 485,04 


41,11 


8 780,11 


9 100,00 
26A 6 657,45 53,33 
8 166,67 
3 9 920,30 


2A 
33A 12 205,06 48,78 
34A 9 726,08 55,78 
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Grupa taryfowa 19RW 


Wysokość cen i stawek opłat 


Grupa 19RWi Grupa 19RW; 


zł/MW/rok 58 893,80 
rata miesięczna 4 907,82 
Cena ciepła zł/GI 48,50 
Cena nośnika ciepła zł/m? 30,71 


Stawka opłaty stałej za usługi przesy- zł/MW/rok 11 537,70 25917,45 


Wyszczególnienie Jednostki 


Cena za zamówioną moc cieplną 


łowe rata miesięczna 961,48 2 159,79 


Stawka opłaty zmiennej za usługi prze- Z/GJ 9,88 10.54 
syłowe 


Grupa taryfowa 25A 


Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen i stawek opłat 


zł/MW/rok 65 386,35 


Cena za zamówioną moc cieplną SĘ 
rata miesięczna 5 448,86 
Cena ciepła 61.11 


Cena nośnika ciepła zł/m? 24,79 
Stawka opłaty stałej za usługi przesy- Zł/MW/rok 9 084,14 
łowe rata miesięczna 757,01 
Stawka opłaty zmiennej za usługi prze- 

5,44 
syłowe 


Grupa taryfowa 27A 


Jednostki 


Wyszczególnienie Wysokość cen i stawek opłat 


złMW/rok 56 031,55 


4 669,30 
Cena ciepła zł/GJ 65,59 
Cena nośnika ciepła zł/m? 25,69 


Stawka opłaty stałej za usługi przesy- zł/MW/rok 
towe rata miesięczna 


Cena za zamówioną moc cieplną 


325,54 


Stawka opłaty zmiennej za usługi prze- | 


zł/GJ 
syłowe 


3,19 


Grupa taryfowa 28A 


Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen i stawek opłat 

RE x zł/MW/rok 129 186,56 

Cena za zamówioną moc cieplną c 
rata miesięczna 10 765,55 

Cena ciepła 50,80 
Cena nośnika ciepła 25,15 | 
Stawka opłaty stałej za usługi przesy- Rae MW/rok 7 332,42 
łowe rata | rata miesięczna 611,04 


Stawka opłaty zmiennej za usługi prze- Z/GI 2,98 
syłowe EN ; 


Go 
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Grupa taryfowa 29A 


Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen i stawek opłat 


złMW/rok 97 089,32 


Cena za zamówioną moc ciepiną 


rata miesięczna 8 090,78 
rw 
Cena ciepla zy/GI 61,54 


zł/m? 


Stawka opłaty stałej za usługi przesy- ZIMW/rok 


łowe rata miesięczna 


Cena nośnika ciepła 


Stawka opłaty zmiennej za usługi prze- 
syłowe 


Grupa taryfowa 30A 


Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen i stawek opłat 


zł/MW/rok 91 016,24 


Cena za zamówioną moc ciepln 

j PoR rata miesięczna 7 584,69 
Cena ciepła zł/GJ 37,95 
Cena nośnika ciepła 31,77 


Stawka oplaty stałej za usługi przesy- zi/MW/rok 15 263,45 


Stawka opłaty zmiennej za usługi prze- 

syłowe dla odbiorców końcowych za- 

wierających koszty wynikające z reali- zł/GJ 6,13 
zacji obowiązku o którym mowa w 

ustawie o efektywności energ 


Grupa taryfowa 30B 


Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen i stawek opłat 


z/MW/rok 91 016,24 


Cena za zamówioną moc cieplną = 
P 1584,69 


Cena ciepła zł/GJ 


Cena nośnika ciepła zł/m? 31,77 
Stawka opłaty stałej za usługi przesy- Zł/MW/rok 15 263,45 


lowe rata miesięczna 1 271,95 


Stawka opłaty zmiennej za usługi prze- 
syłowe dła odbiorców 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i uslug (VAT). Podatek VAT 
nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. ” 
Pozostałe zapisy taryfy nie ulegają zmianie, PGNIG TERMIKA 
Energetyka Rozproszona Sp. z 0.0. 


Piac Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław 
tel. 71 78 88 501, faks 71 78 88 502 
NIP 6151814382 
KRS 0000163825 REGON 230928729 


DYREKTOR 
ds. Eksploatacji 


CSCA an Qag 


Sławomir Przygóla 
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